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ZYGMUNT 


Mora KORY TOWSK] 


inżynier górniczy, mierniczy 


przeżywszy lat 64, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 19 kwietnia 1949 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ulicy Szpitalnej 2 w Wieliczce do kościoła parafialnego 
nastąpi w piątek dnia 22 b. m. o godzinie 5 po południu, a po odprawionych egzekwiach na miejsce 
wiecznego spoczynku, na które-to smutne obrzedy zapraszają stroskani: 


żona, córki, syn, zięciowie i wnuczka. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 23 b. m. o godzinie 8% rano w kościele parafialnym w Wieliczce. 


Zaklad pogrzekewy „CONCORDIA" 
FRANCISZKA FRYTA " Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Wieliczka, ulica Ks. Goljana 10, Telefen 38 
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